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PREZES Kraków, dnia 19 listopada 2019 г. 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OKR.4210.36.2019.TK 
DECYZJA 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 


administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 
Węglokoks Energia NSE Sp. z о.о. z siedzibą w Brzeszczach 


zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 17 października 2019 r. znak: DT//5840//04/2019, uzupełnionego 
pismem z dnia 29 października 2019 r. znak: DT/347/6054/2019 


postanawiam zatwierdzić 


dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik 
do niniejszej decyzji. 


UZASADNIENIE 


Decyzją z dnia 16 maja 2019 г. nr OKR.4210.43.2018.TK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
(zwany dalej "Prezesem URE") zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła 
na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


Pismem z dnia 17 października 2019 r. znak: DT//5840//04/2019, Przedsiębiorstwo 
wystąpiło z wnioskiem о zmianę decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła, polegającą 
na zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat, w związku ze zmianą kosztów zakupu uprawnień 
do emisji СО; w porównaniu do kosztów stanowiących podstawę kalkulacji obecnie 
obowiązujących cen i stawek opłat za ciepło. 


Przedstawione przez Przedsiębiorstwo zmiany kosztów wytwarzania ciepła, uwzględniając 
dotychczasowe warunki wykonywania działalności przez Przedsiębiorstwo, mają zatem charakter 
zmiany nieprzewidywalnej i istotnej. 


Zgodnie z art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy 
której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona 
poprzez organ administracji publicznej, który ją wydal, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają 
się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 
strony. 


Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone 
w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym 
od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 
pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
/Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 z późn. zm./). Odwołanie należy przesłać na adres: Południowo- 
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Wschodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza 
Lea 114, 30-133 Kraków. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 ustawy - Kodeks 
postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 złotych (art. 32 ust. 1 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie 
od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów 
art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 


4. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ 1 ustawy – 
Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $2 ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, 
decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym URE - Ciepło”. 


z upoważnienia 
Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


DYREKTOR 
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z siedzibą w Krakowie 
/-/ 


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba 


Decyzja niniejsza, zwolniona jest z opłaty 
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1000 z późn. zm) w związku z treścią 
załącznika do tej ustawy (część I pkt 53). 


Tomasz Kaźmierczak - st. specjalista 


Otrzymuje: 
1. Węglokoks Energia NSE Sp. z о.о. 


ul. A. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze, 
2. а/а. 
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Załącznik 


do Decyzji Nr CLC. (4140.26.71 048. тС 


Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 


z dnia k Listopada 19 V. 


А ( 
асгек 


WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Spółka z о.о. 
ul. A, Mickiewicza 2, 
32-620 Brzeszcze 


ZMIANA TARYFY DLACIEPŁA 


W taryfle dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2019 r. 
Nr OKR.4210.43.2018.TK w części IV zatytułowanej "Rodzaje oraz wysokość cen I stawek opłat" punkt 1 Ceny 
za zamówioną moc cieplną, сіеріа i nośnika ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe otrzymuje 
następujące brzmienie: 


CZĘŚĆ IV 
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆCEN I STAWEKOPŁAT 
1. Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepła I nośnika ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe. 
W niniejszej taryfie przedstawiono ceny І stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają 


podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 


Grupa taryfowa В М/ 1 | 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
з. [Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 91 528,06 | 
| Rata miesięczna __| złf/MW/me | 7 627,34. 
2. |Cenaciepła <) 2/6) 33,36 
[_3. | Cena nośnika ciepła i _ zł/m | 13,81 
4. | ЗїамКа opłaty stałej za usługi przesyłowe | z/MW/rok| _ 17771,16 
| Rata miesięczna = | zł/MW/mec | 1 480,93, 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 8,04 
Grupa taryfowa В W 1 Wi w І 
ір. | Wyszczególnienie Jedn. miary | _ Netto 
1 Cena za zamówloną moc cieplną _ zł/MW/ rok | 91 528,06 
|__| Rata miesięczna | #/MW/m-c | 7 627,34 
_ 2. | Cenaciepła | zł/GI 33,36 
3. | Cena nośnika ciepła _ | тї | 13,81, 
д. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok | 38 051,52 
` | Rata miesięczna | zł/MW/m-c 3 17036 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | 2/6] 17,18 | 


Węglokoks Energia NSE 0.20.0. 


PRERESI RZADU SA 


(|= 


CAB RZ y 


/ 
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Cena nośnika ciepła 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | _ 35115,57, 
Rata miesięczna [ał/MW/mc | 2926,30] 
| Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | 2/6) | 14,00] 


Cena za zamówioną moc cieplną 
Rata miesięczna 
Cena ciepła 

Cena nośnika ciepła 


le | Wyszczególnienie ____ |ledn.miary| Netto | 
| 1 |ggptiazamówonmoccepną _ __|zywwink| шшш тг 

8 240,02 
_2 |cemadepa | aa | 3835 
3. |Cenanośnikaceła | am | 2360) 
| «. масно заела usiugiprzeejowe | алиев 

1352,19) 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | 3/6 | _ вав) 


Е Cena za zamówioną moc cieplną 

Rata miesięczna 

| 2. |Cenadepła 1 wa | 38,35) 

[_3. |Cenanośnikaciepła O ăě | ут | 230 

| a, fEtewka oplaty statej za ustugl przesylowe | 2/MW/rok | 328056 
4, = 

zł/GJ 9,88 


1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 98 880,29 
* | Rata miesięczna zł/MW/m:c 8 240,02 
| 


3. | Cena nośnika ciepła 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 24 890,47 
Rata miesięczna 2 074,21 
| 5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 


Energa ! 
F: É: з 
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lp | || Wyszczególnienie _ | Jedn. miary 


1 Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/ rok 
"__| Rata miesięczna 8 240,02 
2. |Cenacieła O ë ë| а | 38535 
_3. |Cenanośnikaciepła __ 0 | sym | 23,60 
EE Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
Rata miesięczna 2 786,86 


5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 


Grupa taryfowa С W 4 Wi w 


Wyszczególnienie Jedn. miary 
1 Cena za zamówioną moc cieplną | zł/fMW/rok 138 480,76 
* | Rata miesięczna 11 540,06 


2. |Cenaciepła ___ [аме | 39,10) 
| 3. |Cenanośnikaciepła [ат | 20,94} 
а Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

Rata miesięczna 


| _5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 1/6] 17,18 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 


Cena za zamówioną тос cieplną zł/MW/rok 138 480,76 
Rata miesięczna 11 540,0 


т 


Сепа сїерїа 39,10 
Cena nośnika ciepła 20,94 
а.) Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 44 219,10 


Rata miesięczna 3 684,93 
zł/GJ 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,88 


AWA rip 


URZĘDU HERBULN 


dr Małgorzata Nowadzek-Zaremka 
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Grupa taryfowa P W7 


1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 99 935,48 
“| Rata miesięczna zł/MW/m-c 8 327,96 
| 2. |Сепасіерја _ | wa | 38,68 


| 3. | Cena nośnika ciepła 11,50 
а (зема opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 12 229,00 
[GE] 


Rata miesięczna 1019,08 


zł/GJ 


Stawka opłaty zmiennej za usł 5,66 


gi przesyłowe 


Grupa taryfowa Р W 7 Wi w 
Wyszczególnienie 
Cena za zamówioną moc cieplną 
Rata miesięczna 
Cena ciepła 


Tean. miary | Nato | 
| 1150) 


| 3. | Cena nośnika ciepła 
Stawka opłaty stafej za usługi przesyłowe zł/Mw/rok 22 578,82 
Rata miesięczna zł/MW/m-c 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 


Grupa taryfowa P W 7 Wg lo w 


Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 99 935,48 
zł/Mw/m-c 8 327,96 


| 2. |Cenacipła 1 д/с) 38,68 
| 3. | Cena nośnika ciepła 11,50 
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 36 936,58 


"_ | Rata miesięczna 3 078,05 
| 5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 


Grupa taryfowa ZG W 3 


Wyszczególnienie 


Jedn. miary 


| no jęgnazazamówienąmoccieglną | A/MW/rok_| 115 802,18 
| 2. |Сепасіера __ ____ 1 ма | ç 3668 
|_3._ | Cena nośnika ciepła 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
zł/MW/m-e| ___ 1665,03] 

zł/GI 7,60 


Grupa taryfowa ZG W 3 Wi w 


| 0 Wyszczególnienie | Jedn.miary| Меш | 
Rata miesięczna 9 650,18 
Cena ciepła 
Cena nośnika ciepła 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 35 721,91 
Rata miesięczna zł/MW/m-c 2 976,83 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 21/6) | 12,30} 
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Grupa taryfowa ZG W 3 Wg lo w _ n 
| lp. Wyszczególnienie Jedn. miary | Netto 
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 115 802,18 
Rata miesięczna Е | zł/fMW/m-c | 9 650,18 
Cena ciepła | 1/6) | 36,68 
Cena nośnika ciepła zł/m? 12,89 | 
| Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 37 575,65 


^ | Rata miesięczna __ złfMW/m-c | 3 131,30 
. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe бс) | 11,77. 


Pozostałe zapisy Taryfy dla ciepła nie ulegają zmianie. 


Węglokoks Елена NSE sp. 2 0.0. 


32-620 Erraza, ul. A. Mickiewicza 2 
tel. 32 7573122-103, fax 32 7373105 
NIP: 646-13-47-265 Regon: 273106474 


Węglokoks 2.577 NS 2р. 20.0 
PĘCZES ZAR ĄDU | 


во 22 ê 
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R Kraków, dnia 19 listopada 2019 r. 
К RS 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Znak: 0KR.4210.19.2019.JPi1 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 і 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. 
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego 
ECO TARNOBRZEG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
siedzibą w Tarnobrzegu 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie zdnia 28 czerwca 2019r. znak: DB/02/0902-0001/00001/19, 

uzupełnionego pismami zdni: 1 sierpnia 2019r. znak: DB/02/0903-0001/00001/19, 

19 września 2019 г. znak: DB/02/0903-0001/00002/19 oraz z 23 października 2019 г. 

znak: DB/02/0902-0001/00002/19 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 
zatwierdzam 


taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa w dniu 1 lipca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez 
Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie, obrót oraz na przesyłanie 
i dystrybucję ciepła. 


Zgodnie zart. 47 ust.1i ust.2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo 
energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej 
obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, о ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy - 
Prawo energetyczne. 


W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego 
materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 44145 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami 
rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania ikalkulacji taryf oraz rozliczeń ztytułu zaopatrzenia wciepło (Dz.U. 
z 2017 г., poz. 1988). 


Ustalone w taryfie dla ciepła ceny istawki opłat zostały ustalone na podstawie 
planowanych do poniesienia wokresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów 
prowadzenia działalności koncesjonowanej. 


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 
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POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 
dwutygodniowym оа dnia jej doręczenia (art. 30 ust.2i 3ustawy - Prawo 
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 $ 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949 
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo 
- Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą 
w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 -133 Kraków. 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych 
[art. 32 ust. 1 w związku zart. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.)]. Strona może 
ubiegać się ozwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów 
art. 101inastępne ustawy о kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo 
o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów art.117 Kodeksu 
postępowania cywilnego. 


4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 
decyzję (art.127a $ 1Kodeksu postępowania administracyjnego). 7 dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się do 
prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna (art. 127 a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo 
energetyczne, taryfa wraz z niniejszą decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia 
w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” 

6. Stosownie do агі. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo 
wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 
do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 

upoważnienia 
Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Południowo-Wschodniego Oddziału 
Terenowego 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z siedzibą w Krakowie 
-//- 


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych 


Jerzy Piela- Radca Prezesa 


Otrzymują: 
1. ECO TARNOBRZEG Sp. z о.о. 


ul. Sikorskiego 4; 39-400 Tarnobrzeg, 
2. Ala. 
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ECO Tarnobrzeg Sp. z 0.0. 
z siedzibą w Tarnobrzegu 
И) орал. AM 
DURA IAM. 14, 20 ką ү 
TARYFA DLA CIEPŁA 


ECO TARNOBRZEG Tarnobrzeg 2019 r. 
Spółka z o.o. 

38-400 Tamobrzeg, ul. Sikorskiego 4 

tal. 15 823 31 78, fax 15 823 40 53 

МІР 8867.500-31-40 
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Określenie pojęć stosowanych w taryfie 


1) ustawa — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 ze zm.), 


2) rozporządzenie taryfowe — rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w 
ciepło (Dz. U. z 2017r. poz. 1988), 


3) rozporządzenie systemowe — rozporządzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 15 stycznia 2007 r. 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 16, poz. 92), 


4) odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy 2 przedsiębiorstwem 
energetycznym, 
5) przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca — ECO Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą 


w Tarnobrzegu - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła 
we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach, 


6) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła, 


7) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania 
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 


8) przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego 
albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, 
łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach, 

9) węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji 
odbiorczych, 


10) grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt, 
11) instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła 


lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru 
ciepłej wody w obiekcie, 


12) taryfa — zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę 
i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą, 


13) grupa taryfowa — grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, 
z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, 


14) zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub 
źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest 
grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła, 


15) obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi, 


16) układ pomiarowo-rozliczeniowy - zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika 
ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, 
dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach, 


17) moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła 
albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu, 


„ECO TARNOBRZEG 

2: Spółka z o.o. 

"38-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4 

tel. 15 823 31 78, fax 15 823 40 53 
МІР 867-000-31-40 
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18) zamówiona тос cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w 
warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami 
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza 
w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 

19) nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym 
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na 
zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. 


П. 
Zakres działalności gospodarczej związane z zaopatrzeniem w ciepło 


ECO Tarnobrzeg sp. z о.о. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie następujących koncesji udzielonych 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 

- na wytwarzanie ciepła z dnia 4 września 1998 r. Nr WCC/32/180/€/2/98/PK ze zmianami, 

- na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 4 września 1998 r Nr PCC/33/180/U/2/98/PK те zmianami 


ш. 
Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe 


Zgodnie z $ 10 rozporządzenia taryfowego w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące grupy odbiorców: 
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w obcym źródle ciepła oraz źródłach ciep! 


B-1 sprzedawcy znajdujących się w Tarnobrzegu, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej 
sprzedawcy 
ydbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w obcym źródle ciepła oraz źródłach ciepła 
B-3i sprzedawcy znajdujących się w Tarnobrzegu, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej 
i indywidualnych węzłów cieplnych sprzedawcy. 
»dbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w obcym źródle ciepła oraz źródłach ciepła 
B-3g sprzedawcy znajdujących się w Tarnobrzegu, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej 


i grupowych węzłów cieplnych sprzedawcy. 

Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w obcym źródle ciepła oraz źródłach cie дер 
B-4 sprzedawcy znajdujących się w Tarnobrzegu, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej 
| grupowych węzłów cieplnych oraz zewnetrznych instalacji odbiorczych sprzedawcy | 


ГУ. 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towaru i usług VAT. 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


ECO TARNOBRZEG ARZ 
Spółka 2 0.0. PRE <= Р AK 
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorsklago 4 р ов 


tel. 15 823 31 78, fax t5 823 406 
NIP 887-000-31-40 i 
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1. Сепу i stawki opłat za ciepło 


Grupa taryfowa 
Wyszczególnienie wysokość cen i stawek opłat 
| B1 | в% | B-3 | 
MW. 


s 
47 634,40 | 47 634,40 | 47634,40 | 47 634,40 


Cena za zamówioną moc = 
cieplną 3 969,53 | 3969,53 | 3 969,53 


| | Cemaciepła |] złGJ | 3994 | 3994 | 3994 | 


zł/MWirok | 24 596,72 | 45 245,54 | 37 400,88 | 41 084,89 
2 049,73 | 3770,46 | 3116,74 | 3423,74 
miesięczna 
Stawka opłaty zmiennej za GJ 17.68 
usługi przesyłowe › 


Odbiorcy zakwalifikowani do grup taryfowych oznaczonych symbolem B-1, B-3i, В-3 oraz B-4 obciążani 
będą za zamówioną moc cieplną i ciepło, według cen wynikających z zastosowania poniższych algorytmów: 


Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe 


Cena za zamówioną moc cieplną: 
См = 0,9271 x См. + 0,0729 х Cuz 
Gdzie 
См — cena za zamówioną moc cieplną stosowana w rozliczeniach 2 odbiorcami ciepła [zł/MW], 
Cn — cena za zamówioną moc cieplną ustalona w taryfie ECO Tarnobrzeg sp. z о.о. [zł/MW], 
См - сепа za zamówioną moc cieplną ustalona w taryfie ECO Kogeneracja sp. z о.о. dla grupy taryfowej В-0 
K.Tar [zł/MW], 


Cena ciepła: 
Сс = 0,7142 x Сєү + 0,2858 x lo 
Gdzie 
Cc — cena ciepła stosowana w rozliczeniach z odbiorcami ciepła [zł/GI], 
Сот — cena ciepła ustalona w taryfie ECO Tarnobrzeg sp. z о.о. [zł/GJ], 
Сс» - cena ciepła ustalona w taryfie ECO Kogeneracja sp. z о.о. dla grupy taryfowej B-0 K.Tar [zł/GJ], 


2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 


Rodzaj przyłącza Stawka opłaty 


2xDn przyłączeniowej 


ECO TARNOBRZEG 
тепомәд: Spółka z o.o. 

YAI 30-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4 

tel. 15 823 31 78, fax 15 823 40 53 
NIP 887-000-31-40 


Zdzis 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 
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ү. 
Sposób obliczania opłat 


miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki 
opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej, 

opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości 
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo -rozliczeniowego 
zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych 
miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach oraz ceny ciepła dla 
danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej, 

opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi 
iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach 
odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo -rozliczeniowego 
zainstalowanego w węźle cieplnym oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej, 


miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej, 


opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, 
stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo- 
rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji 
odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w 
umowach oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej, 


opłata za przyłączenie do sieci, obliczana jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty 
zą przyłączenie ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza. 


W przypadku dostarczania ciepła do grupowego węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej niż jednego 
odbiorcy, rodzaje opłat pobieranych od tych odbiorców oraz podstawy ich obliczenia określa szczegółowo $ 35 
rozporządzenia taryfowego, o ile umowa sprzedaży ciepła nie stanowi inaczej. 


VI. 
Warunki stosowania cen i stawek opłat 


Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych 
nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz sposobów załatwiania reklamacji 
określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych. 


W przypadkach: 
~ niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 
— uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo —rozliczeniowego, 
— niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
— _ nielegalnego pobierania ciepła, 
— udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy, 
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego. 


ECO TARNOBRZEG 
Spółka z о.о. 
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4 
tałco15:823 31 78, fax 15 923 40 53 

"TyMNIP 887-000-31-40 
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Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat 


Taryfa, ро zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki podlega publikacji 
w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki. 


f | 
ZEG КОРАЗ U 
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1. 

39-400 Tamobrzeg. О ао 4053 
34 78, fax 15 8 

tel 16 823 ав7-000-31-40 
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